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この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 
特に「安全上のご注意 J は、ご使兩前に必ずお読?，ください=> 

取扱説明書は保証書と共に大切に保管してください- 
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安全上のご注意 



• ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読 
みのうえ正しくお使いください。 

•ここに示した注意事項は、製品を安全に正しく 
お使いいただき、あなたや他の人々への危害や 
損害を未然に防止するためのものですので、必 
ず守ってください。 


么警告と△注意の意味は次の通りです。 


A 邀生 
41 As " 口 

取扱いを誤った場合、死亡 
や重傷等の重大な結果に結 
び付く可能性が大きいもの。 

雛意 

取扱いを誤った場合、傷害 
または家屋 • 家具などの物 
旳損害に結び付く可能性が 
あるもの D 


• 本文中の「図記号 J の意味は次の通りです。 


❶ 

r 必ずしてほしい行為」を 
表します。 

C 

電源プラグを必ずコンセ 
ントから抜いてください。 

@ 

必ずアース線を接続して 
ください。 

0 

「禁止」を表します。 

⑤ 

分解しないでください。 

⑧ 

触れないでください。 


ぬれた手で触れないでく 
ださい。 

㊃ 

水をかけないでください。 


• お読みになった後は、お使いになる方がいつ 


でも見!3れる所に必ず保管してください。 


刚，へ: i ' Th , 

；• III m ： i 4> t - 

• 定格 15 A 以上のコンセ 

他の器具と併用すると，^ 
発熱して火災の原因に 
なります。 

_': rr 圆 

ントを単独で使用する 

d 岐コンセントが異常 

蜂❶ 

II 単独で使用する 

fj 

奪 F 3 f 

• 電源ブラ 
が付着し 

ほこりで 
しやす< 
因になり€ 

liiiill 

グの刃及び刃の取り付匕 
ている場合はよくふき 

電気がシヨート 丨 - 
なり、火災の原 

谓制 

(■面にほこり 
取る 

|❶ 

1湧*【こする 

• 電源は 交流100 VW 用コンセントを使用する 

100 V 以外では、感電•発火 
の原因になります。 

WL 7 100 vw 用コンセント 

n を使用する • 

• 長期間ご使用にならないときは電源プラグを 
コンセントから抜く 1 

絶縁劣化による 感電 • f ( T ^^ fSu 

漏電 • 発火の原因に Ov ® ( V |^ 

.なります。 恥、電滅プラグを抜< 

• 電源プラグはコードが下向きになるように差 
し込む 

逆に差し込むと、コードに 1^4. 

無理がかかり，關•シヨ 
一卜’発火の原因になります。 

• 電源プラグを抜くときは電源コードを持たず 
に先端の電源プラグを持って引き抜く 

コードを持って抜くと ^ 

感電•シヨ-卜•歡 l^WS 

の原因になります， 趴く 

• ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない 

感電の原因になります。„ 

蹲: ^⑱ 

< ぬれ手禁止 

• お手入れの際は電源プラグをコンセントから 
抜く _ _ 

m することがぁります。咏 T 

電源プラグを拓< 

• 電源コードや電源プラグが傷んでいたり 

コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない Pi 

感電.シヨー ト. 発火の原因になります。 i 

r 解止 
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• 庫内灯を^するときは交換する前に電源プラグ 
をコンセントか!5抜く 

感電することがあり [ fe \ ftj ■ 

ます。 N 秘プラグを抜く 

次生 

言口 

• 引火しやすいものは入れない 

，危険が，す。 

禁止 

• 異常時(こげ臭いなど)は電源プラグを抜き 
運転を中止する ^ 

異常のまま運転を続けると、 

感鼋や火__になります。 

• 地震などによる冷蔵庫の転倒防止の妈置をする 

振動により冷蔵庫が転倒し、 

けがの原因になります。 01 h as 

(詳しくは 隊6 ページ）し 111 

転倒防止を百る 

• 電源プラグを冷蔵庫の背面で押し付けない 

電源プラグが傷付き、 Jjr ? ^ 

週熱' 火災の原因に 

• 上に水を入れた容器を S かない 

こぼれた水で囑気部品の ^ j ^ s \ 
絶縁が悪くなり、鱗 • 

火腿因になります。 

• 電源コードを冷思庫の脚や家 

感電，火災の原因に 
なります。 

具などで踏まない 

E 〇 

系止 

• テーブルには不安定なものを置いたりひさし 
部分に重置をかけない x ^\ 

ドァの開閉で落下し' け rO 
がをすることがあります。 

• 電源コードを傷付けたり加工したり無理に曲げたり引 
張ったりねじったりたばねたりしない 

感電.ショ-卜-発火略如 tv 
の酬こなります。 

• 水をかけない 1 ^'± 

電気部品の絶縁が悪くな 
り、感電•火災の原因に 

なります。 水 ra れ sut 

• アースを確実に取り付ける 

アースが不完全な場合、故障や漏電 
のときに感電することがあります。 

(詳しくは歧7ページ） ア-ス篇接拔 

• 冷蔵庫を廃棄®分するときはドアパッキングをはずす 
また幼児が遊ぶ場所に放置しない 

幼児が閉じ込められると離です。 n 

パッキングをはずす 

• ガス漏れに気づいた!5冷蔵庫やコンセントに触れ 
ずにガスの元检を閉めて換気する 

引火爆発し、妙ややけど mm 

の原因になります。 

換気をする 

• 分解*修理•改造は絶対にしない 

感電•火災 • けがなどの原因になり 

ます。 分解. 修理が必要なときは、 1 hj 

販壳店にご相談ください。 

• 可燃性スブレーを近くで使? 

引火する危険があります D 

r 2 

^ CP 

つない 

m ドアにぶらさがったり引き出しドアに索った 
りよりかかったりしない / ^~> v 

冷蔵庫が倒れたり、ドアがはずれたり、手を CX ) 
はさんだ D してけがをすることがあります。 

• 医薬品や学術資料は入れない IT 

家庭用冷蔵庫では， PrSlA 

温度管理の厳しいもの 
は保存できません。 ^ 

® 湿気の多いところや水がかか 

絶縁劣化による感電 • _ 

漏電‘ 発火の原因にな 
ります。 

るところに据え付けない 


d 
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安全上のご注意 


(つづき） 



△注意 


ポトルボケットに不安定で倒れやすいビン類 
や缶類を立てて入れない 

ぼ r 原因 

禁止 


ボトルポケットにボトル類を無理に入れない 

ドアの開閉でボケットが_ 

ば s 、 けがの原因にな^ i ] ® 



冷凍室内の食品や容器(特に金属製）にはぬ 
れた手で触れない 

凍傷の原因になります 。[I _ I /®\ 




• 異臭がしたり変色した食品は食べない 

腐敗によ D 、 病気の原因 

になることがあります。 A 


IS ® 

/' - M ■卜 


床が丈夫で水平なところに据え付ける 

不安定な所に据え付けますと、 水 j 

ドアの開閉などで冷蔵庫が倒 i 

れけがの原因になります^ m \ 

(詳しくは@6ページ） 


〇 


-水平に据え付ける 


冷蔵庫背面の機械部に手を入れたり圧縮機に 
触れない 

高温ですので、やけどや 一^^1/%|\ 

けがの原因になります。 v^y 
特に幼児が手を船な u 
よ5に.据付け時注意し 
てください。 


冷蔵庫の底面に手を入れない 

冷蔵庫の底面には鉄板が 

あり,けがの原因になり 1 


.⑧ 


冷凍室にビン類を入れない 

中身が凍って割れ、けが 
の療になります ■> 


引き出しドアは取っ手を押して閉める 

ドアの上面や下面を | U ，- , 

持って閉めると、指 d 

をはさむなど、けが ^ ^ 

の原因になります。一 -4 取つ; 


禁比 

手を押して閉める 

―=% 取っ手を押す 


食品を棚より前に出さない 

食品を棚より前に出すと.ドア 
が閉まらなくなったり.ドアポ 
ケットに入れたビンなどを割り、 
けがの原因になります。 

冷蔵庫を連搬するときはテープ 
調節脚を持つ ^ 

ほかの部分を持つと 、ゞ 
手がすべって、けがの 
原因になります。 


Q 


ブ膽部 

© . 


と下部 


❶ 


据え付け時やお手入れをした後に蒸発皿が正しく取 
り付けられているかを確認する^ . 

正しく取り付けられていないと 、 Mm 
除霜水)れ、床や g などを傷 

める原因になります。 蒸発 m を通 e する 
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据え付けるとき趟 


万一の地震にそなえて 

• テープル背面の中央に冷蔵庫用 
転倒防止ペルトを掛け、先端を 
丈夫な壁や柱に固定してくださ 
し、 走，助ベルト 


別売品 H 1 1 

部品番号： R -826 CV -30 D 
標準価格： 870円(税別) X 1個使用 
(平成13年9月現在） 


△警告 


•地臞などによる冷思庙の転倒防 
止の処 j ■をする 

振動によ;り冷蔵庫が転倒し，け 
がの原因になります。 


周囲にすき間をあけて 

• 図のようにすき間をあけて<だ 
さい。すぎ間をあけませんと、 
放熱が悪< な〇、電気代が増え 
たり.壁材が変色したり汚れた 
りします。 

•蒸発皿が壁に触れますと I 振動 
音が発生することがありますの 
で、壁から離してください。 


Z 1 AW 口 


»電源プラグを冷蔵臁の背面で押 
し付けない 

電源プラグが傷付き、過熱•火 
災の原因になります。 


上部 

1 Ocm 以上 


// 5 


床が丈夫で水平なところに 

* 調節脚を矢印の方向に回して床に着じ、 
安定させます。 

不安定な据え付けは.転倒や騒音 • 振動 
の原因になります。 

• じゅうたん•畳などの場合は.下側全面 
にしっかりした板を敷いてください。 
冷蔵庫の底の熱(こよる床の変色も防げま 
す。 ，I 


後部、 
獅，面 

下部ストッパ- 
から壁5 で 



△注意 


2 cm 以上 
(左右とも） 


床が丈夫で水平なところに据え付ける 

不安定なところに据え付けますと. 
ドアの開閉などで冷蔵雇が倒れ、け 
がの原因にな D ます。 


V-*- 

s 左 ^ \[m 

~*"***7**~~^ 


扉の平行調整は 

■ 左側が下がっている場合 ■ 右側が下がっている場合 i 1 ,： 


調節脚左 _節脚右]_節脚左1 調節脚右 

ふ： :.: 二 ; 


r 調節脚右 I を 
下げてください。 


「調節脚左!を 
下げてください。 


熱気 • 湿気の少ないところに 

• 直 s ヰ日光やガスレンジなど 
影響を受けると、冷却力が弱ま 
り、電気代のムダにな D ます。 

r △警告 ） 

•湿 SR の多いところや水がかかる 
ところに据え付1ナない 

絶縁劣化による感蓽•漏電•発 
v 火の原因になります。 . 


※調節脚を回す董は W 段差 
1 mm につき1回転を目安に調 
節して<ださい。冷蔵庫本体 
が床になじみ、扉段差が直る 
までにある程度日数 U 〜5白） 

がかかる場合があ0ます 6 

下がる 


移動するときは 

* 必ず電源プラグを抜いてください。 
«>食品を取り出し，蒸発 m の水を捨 
ててください。 

• 運搬するときは、前脚部とテーブル 
後部を持ってください* 

転居などで運搬するとき 

«横積みしないでください， 

圧縮機の故障の原因になります。 

« 50-60 HZ (ヘルツ)共用です。 
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据え付けるとき 


(つづき） 


アース 線の接続に ついて 

‘感電防止の広め，才間.洗い場 P 床.地下室など: 
ホ気や水気のある場所に据え付ける®台は、必ず 
:アースを L てください d レ, . 

•，コンセ.ン j 卜にアース媒子がある!場合：! '： j 

萨ース線 t 付属してし)ません)を使い，背摘下部^ 
”アース呼ね i : じに接続して:くだ畔、。.卜：:| !1 

■「コンセン！ nd アース端子 b 5 なしミ Mi l « 
:お寅い上げ¢5販売店ま; ti は店 1 C 依頼し、； 

嫌#翁鐘■さ i 


___顧 

次のようなところに接続しないでください。 

• 水道管 《ガス管(爆発 • 引火の危険） 

■ 驪話線の尸ースや避雷針(落雷のとき危険） 

E-ii 




△警告 


アース縷 

(銅簾 B 径1.6 mm) 


• アースを確実に取り付ける 

アースが不完全な場合、故障 j 
， や漏電のときに感霉すること i 

ぁりま' J | 

:: 别尧品‘：ァース轉 (3.5m } バ盱を 
； | 部品番号： NW-i6QR6-5^| t] 
; | 標準 i (桔： i n-^H 


m. ! m I I | 標準 f « ( 格： 3pOW(py)J i t 

し 1 1(平成 

: 


使いはじめ _ 



食品の貯蔵場所 



, 品など 

•温度は、周囲温度 3 CTC , 各室温度調節ダイヤルを「中 j にして、食品を入れずにドアを閉め> 安定したときの値です, 

※製品は改良の r こめイラストと相違することがあ! D ます， 

cm R-15NWT R-15RN^T 


温度調節 


■外気温度等の変化により、温度調節が必要となった時には、下表を目安にセットし 
てお使いください。 

•ふだんは-中"の位圏でお使いください。 きふだんは■中 H の位置でお使いください。 



«^ T ， に合わせても冷えが弱いときは. 
冷蔵室温度調節ダイヤルを■強”側へ回 
してください。 

春冬期など周囲温度が低く冷えが弱し、とき 
は、冷蔵室ダイヤルを’強-側へ回して 
ください. 

* 表の温度は周囲温度 3 CTC 、 冷蔵室温度 
調節を■中' にして，食 S を入れす•にド 
アを閉め.安定したときの値です。 


籲'弱‘のままで長時間お使いにな D ます 
と、冷凍室の食品の凍結がゆるむことが 
あります。 

»表の温度は周囲温度 3 CTC 、 冷凍室温度 
調節を-中 ， にして、食品を入れずにド 
アを閉め、安定したときの彳直です。 


冷蔵室の食品凍結についてのご注意 

食品び凍結するときは.冷蔵室温度調節ダイヤルを'弱”側に調節してください。 
また次のようなとき、食品が凍結することが志ります 〆 . 

. ... ： ••;••• ; • L . ■ • . • : 

•冷蔵室温度調節ダイヤルを’強’側のままにしておいたと色 
ダイヤルを•中-に戻してくださし、 

•水気の多い食品（豆腐 • 野采な〇を透明トレイの奥に菌いたと寺。 

• 冬など、周囲温度が 5 X ： 以下になつたとき。 

冷藏室温度調節ダイヤルを’弱’側にすると、し〗くぶん凍りにくくなります。 



■自動霜取りについて 

(霜取 D 操作は不要です) 


■冷却器に付いた霜は自動的に溶けます。溶けた水は蒸発 on に 
たまり.自動的に蒸発します。 

®jis (日本工業規格）では霜取り中および霜取り終了後の冷凍 
負荷温度(食品温度)の上昇が、、以下と規定されています。 


® 冷蔵庫は、「食品の鮮度をよくするもの」ではなく、あくまでも「食品が傷むことにある程度ブレー 
キをかけるもの」です a 取扱説明書に従って正しく使用し，適切な食品管理を心がけてください c 
® 庫内の温度はドアの開閉、周囲温度、食品の釐、入れぐあいなどにより変化します。 


=M 5VAn* R-15PNWT CZD 




























部品のはずしかた 

■取り付けかたは、はずしかたの逆の順序で行います。 

■ドアを9 0度開くだけで、部品の取りはずし、取り付けができます。 

透明トレイ 

手前に引き下げる a ' 



冷蔵室.冷凍室 


冷蔵室 


(鬮翳溫) 


市販のパックのまま入 n ることがで 
きます。 


ボトルポケット(中段) 


500ミリリツトル缶など 


ボトルボケット(下段） 


2リツ N レのぺツトボトルなどボトル類 

,: 

凍室 

フタ付き製氷 DE と貯氷ケース 


どこでもアイスセツ 


どこでもアイスセツトは * 上段ケース • 下段ケースのどこ 
にでも匱くことができます。 

• どこでちアイスセツ 
卜は、上段の左側の 
位鱺に®いたときに、 
比較的早く製氷で e 
ます。 （4 〜5時間） 



CUD 

テープル表面が？ 00 1 を越えるような熱器具（オープン 
卜ースターなど)は載せないでください。 

テープ)隨面び溶けた D 、 割れたりします。 


庫内灯 


透明トレイ 


ボトル&野菜ケース 


500ミリリツ HUD ボトル野菜など 


△注意 


ボトルポケットにボトル類を無理に 
入れない 

ドアの開閉でボケットがはずれ、け 
がの原因になります。 



) 9 期細 


ケ;ス fc 今料 JfcDtife をぢ成なさ<4」 

::グ—ス |6^: L | t | t 3 レ: jSjnrdDj ^ ることが!©り.ます i 
:こ-使用_は奥ま!:^ abiq 押由んで<たさぃ〇 ; I . 


製氷皿の使いかた 

1 製氷皿に水'を水位線まで入れる。 
*■: フタをすると製氷 mi をセツトす_ 
るとき水がこ.ぼれにくく、また 
におい移りも肪げます， 


製氷皿を貯氷ヶ ー k スの上に麈き 
ケースを押し込む。は': p ' r \-r ' 


2 



• 製氷中のどこでもアイスセツトの移動やケースの引き出し 
は静かに行ってください„製氷皿の水がこぼれたり，表面 
に G 3 凸などのある氷がで5ることがあります- 
• 製氷皿は図のような方向に 
折り曲げないでください。 

割れることびあります。 

• 貯氷ケースで製氷しないでください。割れることがあ0ます《 

* 氷が貯氷ケースの切り欠き位靄より、上に出ないよラに 
氷をならしてください。 

切り欠き位圃よりち上にありますと、製氷皿がうま<» 
けなかつたり、ケースを押し込んだ際に製氷皿が天井面 
に当た水がこぼ n ることが®ります。 


太きな食 fe や1長期間貯蔵す®食品を X れます。 

•■下段ケースに _6.8 kg 以上のものを入れないでくださし C 
ケースが度形したり • 割れた.りすることがあ ' D ます•卜: 
に冷凍室ドアをしっかり閉め t ： お使し v ください。■レ’.’’ 
食品の詰めすぎなどによ th ドアが半開きになっている 
と、冷えな.くなります e 


切0欠き 



△注意 


冷凍室内の食品や容器(特に金属 K > 
にぬれた手でふれない 

凍馕の原因になります。 


冷凍室にピン類を入れない 

中身が凍って割れ、けがの原因にな 
_ります。 


「8 j R - 
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お手入れのしかた 



■月に1回はお手入れを。 
お手入れのポイント 


ドアパッキング 

汚れやすし)ところです。 
下側 fe よくふきます。 


部品 

取り.はずしでぎる:部品 
は、水洗し)してもさしつ 
かえありません。 



△注意 


•冷蔵庫背面の梅械部に手を入れたり圧縮機に触れない 

高温ですので.やけどやけがの原因にな D ます。_ 

•お手入れのあとは蒸発皿を正しく取り付ける 

正しく取り付けられてし)ないと、除霜水が漏れ、床や 
壁などを傷める原因になります。 


蒸発皿 

♦はずして水洗いします。 
蒸発皿は;図のように引き 
出します 



蒸発皿の取り付け方について 

取り付けるときは、圧縮截上部のブッ 
シュに蒸発皿取手部のボスを差し込み. 
蒸発皿の取手部が冷蔵庫本体に当たるま 
で押し込んで < ださい。 


ブッシュ 



お # 入 ^V 1電源プラグを必ず抜ぎます : 

の方法 〇布にぬるま湯か中性洗剤を含ませ t ふきます。 

:“ へ中性洗剤でふいた輋は、水ぶきします。 

3 : お手入れ後、電 ^ コードに吉 n つやす d ; 傷がな 
: いことを確認します。 ' : 

4 蒸発血が正しく取〇付けられていることを _ 

: します。： ； .j ‘： 

SZ 電源プラグをコンセントにしっかり差し込みま 


慮 1 * 食品などの汁が 扉 表面に付い r こ場合は、すぐふき取ってくだ 
場"附縦さい。そのまま放 s しますと、変色することがあります。 

■食用油やかんきつ類の皮に含まれている汁が付いた場合は、 
ふき取ってください。プラスチックが割れることがあります。 

•化学ぞうきんをご使用の際は、化学ぞうきんの注意書に従ってください。 

• 次のちのは使用しないでください。塗装面や部品を傷めます。 

シンナー • ベンジン. アルコール‘石油.粉せっけん.みがき粉‘アルカ 
リ性洗剤 • 弱アルカリ性洗剤•ワックス•熱湯 •酸 _たわしなど。 

特に、アルカリ性洗剤•弱アルカリ性洗剤を使用しますと、プラスチック 
の表面を黄菜させたり> ブラスチックが割れることがあ〇ます》 


△言口 


► お手入れの際は*源プラグを3 
ンセントから抜くまたぬれた 
手で抜き差ししない 

感霉することがあります。_ 

>電源プラグの刃及び刃の取り付 
け面にほこりが付着している 
場合はよくふき取る 

ほこりで電気がショートしやすく 
なり、火災の原因になります。 

' 電源コードや霉源プラグが傷ん 
でいたりコンセントの差し込 
みがゆるいときは使用しなし、 

感電•ショート•発火の原因にな 
D ます。 

' 水をかけない 

電気部品の絶縁が悪くなり、感 
電 • 火災の原因になります。 


△汪意 


〇冷蔵庫の底面に手を入れない 

冷蔵庫の底面には鉄板があ 
Ov けがの原因になります 。 ) 

B しこ•不審な点があ0ましたら> すぐに 
お貿い上げの販売店にご連絡ください B 
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故障かな 1 ?と思った 5 


丸 


次のことをお調べくださぃ 

全く冷えないとき 

•電源プラグが抜けていませんか？ 

•ヒューズやプレーカーが切れていませんか？ 

:•停電ではありませんか？. ■ : 

冷蔵室で食品が凍結するとき .： 

•温度調節が適正になっていますか？ ：. 

:: ■周囲の温度が 5 t ： 以 r にな5ていませんか？' 

•水分の多い食品を.棚の奥に入れ r いませんか？- 

レ;床面や庫内に水がたまるとき ： ；ァ十.^ 

蒸発皿が正しく取0付けられていますか？ . V — :1 

• ドアが食品に当 fcp て半開きになっていませんが？、^ 

H : よく冷えないとき ■■■ • 1 

ム:;.:.'*混度調節が適正になづ t ： いますか？ H ? 

* a 射日光が当たった d I 近ぐこガズレソジなどがあ d 
...... ません.か？ ： i :.. ぺ,. 

を人，熟いもの:を入れた? p 、 ドア丨を？>んぱりに開卜てし '^ d 

I ;す i : んか.？…....，....:.1:. 

良品耷詰めすぎていませんか?」 i 乂：」: i ぃ1 
;钟，闺囲の風通しはよ出ですが:？ .;. !'•?•, i ：. I - !..； I 

P いド尸が.韋昂に当 fc っス^開司. Ga # し、まか薛.琴 

kf 庫内のにおいが気になる^:き 5 : ：irhrp 


稱音が b る古 u . とき vn ■け:: 1 n :i 

’か•'床しっ‘かぢし t . し餘与も中一た': i.K 
.へ •'据え付けが悪ぐ' h たつ u ていません力、‘？ 
• 蒸発 bn が®などに当た。;てい李せんか:？1 
•蒸発血がはず； nt : い痒せ 1 ん功.：？ ：；-1 

•: , ：* .• •• r •: ド . J - : •••• : r 1 -I . .f ： '.j 

:ゐこれは故障ではありません 

うブ ._ . _ ；• W ノ . • 一 .— 

冷！^水の流れるような音などがするヽ ： P 

これは冷凍機の中の泠媒か6発生 ' j^s I 
If す‘る音で、停止中も出ることがあ 
jflf ります。とぎどき：せしみ音のす 
顧降こ t があり读す■が、 i これは冷却 M W . > 
器の周辺材料が収縮，膨張をする/ ' I 
_|ために発举する音です。 .... ; 1 . V 


i ドアを閉めた直後、すぐに:ドアを開けよ:，: j : : 

I とするとンドア坪重く感じる、:: 

庫内に; x つた空気が急に:冷やされて、庫内の年ガが ㈣ 
_的 I こ扉外よ。低くな多铒やです^...，: j 伽.. 

I "外側やテープルに露 d 付く ： ： ：：: M . ! Ip ' i ! 

義周固の湿匿；^高いと乾:,扭側に露 m 付ぐ t ; とが婷於读 
|す。また;':__テ-ブル！ SJj ； {:ジヤーや_レンジなどを 
靈チーブルに露がつく: c : a 沣ぁりま旬。:これは >ンプ fc 玲 
托ビい永-安注し、だときに1如りに水_がぅ< ( Di ：\ 116 s 
te , 乾いた布で纖4くだ:り -'Mr 


謹編 


; [ 乾いた布でふぎ敢 

MiasiEEii 


寧面が熱ぐ感じる 
I !漸 鍾刺 


■以上のことをお調べになり，それでも具合の悪いときは.すぐにお翼い上げの販売 e にこ•連絡ください》 


こんなときには… 


興 


庫内灯を交換するときは!- 1 ' ! ! 

•交換する前に」必ず■源プラグを抜 tvr < 把さい。 

.• 庫内灯は形名を t 指定のラえ' . :1 s : .を： 1 : 

. 販売店にご相談ください。 ; 

h • | 論■レ:！:％'い: I 


_ A 言口 _ 

• 庫内灯を 53 i するときは交換する前 
に電源プラグをコンセントから抜く 

感電することがあります。 


停電したときは 

■ドアの開閉を、できるだけ少なくして< ださし V 
•新しい食品の貯蔵は、庫内の温度を高<するので、避 
けて <だざし\ 

長期間使わないと窣 

! •カビが生え rctv . M おし ■! が匕匂コたり:しないよ;う ' w 
内を皡除し,、2〜3日間ドアを開けて乾燥させてくだ 
さぃ。. 

塗装面に傷がついたときは 

放っておくと、さびが発生し.ますので、早めに処置し 
でください。 

(簡単な 処蠢 方法） ■ ' - 

•小さな傷は、シールをはる。 

■大きな傷は、防水性のある壁紙をはる。 

(さびは紙やすりで落としてから） 
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冷蔵室棚 . 

卵ケース . : . 

ボトル&野菜ケース . 

どこでもアイスセツト ..... 

r うち：製氷皿（フタ付) 
L 貯氷ヶ-ス ....... 

蒸発皿 . 


. lid - a 太丁紫坦这 r lie ； naom ' ll ."-® づ主 右'^部打，丁目你丨 . i ~ h •沐■ス I 


B 冷蔵庫の消費電力 置 (年間消費霉力置)は> ’99 の JISC9B01 の改正によ OISO (国際標準化機構)規格 
に準じた試験方法により測定し表示しています。 


■ 消費電力璽の試験条件 


この冷蔵庫の冷凍室の性能は(フオースター）です。 

;令凍室の性能は、日本工業規格 （JIS CS 607) に定められた方法で 
H 験したときの冷凍負荷溫度（食品温度）によって表示しています。 


® JIS の試験方法は次の通りです。 

© 冷蔵室の温度が cnc 以下とならない範囲で、最も低い溫度にな 
るよう温度調節ダイヤルを調節して、試験を行います。 

© 冷蔵庫の据え付け場所の温度は〗5〜 30 t の範囲を基準として 
います。 

0 冷凍室定格内容 稹1 OOL 当たり 4.5kg 以上の食品を 24 時間以内 
で--1 8 t ： 以下に凍結できる性能の冷凍室を，フォー-スター室と 
しています。 

fTFl 


S 市販冷凍食品の貯蔵期間 
冷凍食品の貯蔵期間は.食品の種類 ■ 店頭での 
貯蔵伏態-冷蔵庫の使用条件などによって異な 
0ますので.一応の目安としてご覧くださし、 


記号 

フォースター 1 

冷凍負荷温度(食品温度） 

一 1 st ： 以下 

市販冷凍食岳の貯蔵期間の目安 

約3力月 


周囲温度> 

::'と湿度：： 

温度調節装艟による 
揮内の設定温度 

. 扉開_数- 

. 消費電力置の表承. 

JIS 09801 

25 て 

7 ◦士 5% 

冷蔵室 5.C 以下 

冷凍室一 1 ぽ C 以下 

龙蔵室 25 回/日 
冷凍室 8 回/日 

年間消費電力置 (kWh/ 年） 
W25X365 日/年 


• w 25 :周囲温度25てにおける〗日当たりめ消費電力量。 

•なお消費電力量は、冷蔵庫の据付場所、周囲の温度や湿度、扉の開閉数、食品の貯 
蔵置などにより変化します。 





40kg 


電動機の 

50Hz 

89W 

定格消費電力 

60Hz 

92W 

電熱装置の 

50Hz 

98W (霜取り時） 

定格消費電力 

60Hz 

98W (霜取り時） 


定格周波数 


外形寸法_幅 460mm x 奥行 585mm (ハンドル含まず) x 高さ 1285mm 
コード長さ 2 m 
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電力量について/ 



(必ずお読みください) 


保証とアフタ 


ヒス 


補修用性能部品の 
保有期間について 


■ この商品は保証書付きです。 

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので，記載内容をこ•確認いた 
だき、大切に保管してください。 

なお.食品の補償等、製品修理以外の買はご容赦ください。 

■保証期間は、お買い上げの日から1年間です。 

ただし、冷凍サイクル•冷却器用フアンおよびフアンモーターは、5年間です。なお、 
保証期閩中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。 

_保証期間経過後の修理については、販売店にこ-相談ください。 

修理によって機能が維持できる場合は、©客様のご希望により有料修理いたします。 
当社は.販売店からの注文により、補修 用 性能部品を供給します。 

■ 冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後9年です。 

性能部品とは、その製品の機能を維持する t めに必要な部品です。 


アフターサービス77 

お買い上げの販売店か、下記こ•相談窓口にお問い合わせください。 

ご転居により.お買しヽ上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前 
転居されるときは もって販売店にご相談ください。 

こ•転居先での、日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。 


庫内の 
贪品温度 
のはかり方 


冷蔵庫は、 j 旧に基づいて厳重な品質管理の 
もとで生産していますが、庫内の温度は冷蔵鹿 
の据え付け状態や外気温、使用条件などにより 
変化します。 

しかし、庫内の食品は、8割前後が水分であ 
るために比熱が大き<、その温度は空気のよラ 
に大きく変化はしません。 

従って，一般の空気温度をはかる温度計では 
変化の少ない食品温度の測定ができません。 


そこで、空気温度の影 S を受けにく <、食品 
に近い温度を示す<冷蔵庫用温度計>を発売し 
ています-ご購入の際は，お買い上げの販売店 
にご相談ください。 

なお、一般のアルコール温度計で庫内の食品 
相当温度をはかる場合は、冷蔵庫中段の棚の中 
央に約 lOOmL の水を入れた容器を匾き、感 
温部を 3 時間ほど浸しておくと、食品に近い温 
度が得られます。 


冷蔵庫用温度計の測定値は、扉開閉頻度，外気温、設置場所、庫内の冷気対流、冷凍機の運転 • 停止などの影®を 
受けて変化しますので、冷蔵庫用温度計の取扱説明書をよく読んでお使いください。 


日:^家電品についてのご相談や修理は斧貫よば安獎赛店へ 

,な払:.辨韵541^;贈物でし敗だず; 


iii 


修理などアフターサービスに関するご相談は 商品情報やお取り扱いについてのご相談は 

兩0120—3121—68 兩0120 —3121 — 11 

* フリーダイヤルされますと t お客様の地域を担当するセンターへ^おつなぎします。 

I — 殺こ*相談窓口〕家電 S についてのこ•意見やこ*要望は各地区のお客様相談センターへ 

担当地域 |" 轚話番号 |" 所在地 

北海道地区 011 -833-5088 ネし視市白石区東札暢2条4 -1-10 

東北地区 022 -232-5088 仙台市宮城野区扇町1一1 一45 

関東-甲信越地区 03-3834- B 588 台東区東上野 2 —7 — 5(日立家電上野ビル） ~ 

中部地区 - 052-795-5088 名古屋市守山区川宮町55(日立家罨守山ビル） ' ^ 

関西地区 078 "431-5088 神戸市東灘区甲南町1 —3— 8 

中国地区 082-231-5088 広島市西区観音新町1 —7- 17 

i 四国地区 0 B 7747-1088 坂出市林田町4285— 143 " 

九州' 沖 璀 地区 I 092-28 1 -5088 厂福岡市博多 区店屋 町 7— 18( 博 多渡辺ビル） 

籲こ•相談窓口の名称.所在地等は変更になることがありますのでこ•了承ください0 - F .12- 
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